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MONTREAL /July 7, 1999 — Dr. Frederick H. Lowy, Rector of Concordia University, was 
named an Officer of the Order of Canada. The announcement was made today at Rideau 
Hall, the official residence of the Governor-General. 


Dr. Lowy, a distinguished psychiatrist and medical ethicist, will be given Canada’s highest 
civilian honour for his life-long commitment to education and health care. Prior to his arrival 
at Concordia in August 1995, he was Dean of the University of Toronto’s Faculty of 
Medicine and Director of the University of Toronto’s Centre for Bioethics. He also served as 
Vice-Chair of the Hospital Restructuring Committee of the Metro Toronto District Health 
Council. 


As Rector and Vice-Chancellor of Concordia University, Dr. Lowy has been a wise leader 
who inspires trust and loyalty from those around him, whether they be fellow administrators, 
faculty, staff or students. He has guided the University through some difficult shoals, so 
successfully that the Board of Governors recently approved the extension of his term as 
Rector until May 2003. 


As Concordia prepares to celebrate its 25" anniversary this fall, we are delighted that the 
government of Canada has chosen to recognize Dr. Lowy’s contributions, and we are pleased 
that he will steer us into the new millennium. 


As an Officer of the Order of Canada, he joins an august company of more than 3,500 men 
and women who have been granted this honour since it was instituted in 1967. 


Congratulations from all your friends at Concordia, Dr. Lowy. 
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FICIER : E DU CANADA 


MONTREAL / le 7 Juillet 1999 — Le Dr Frederick H. Lowy, Recteur de 1’ Université 
Concordia, vient d’étre nommé Officier de l’Ordre du Canada. On a annoncé la nouvelle 
aujourd’ hui au Pavillon Rideau, résidence officielle du Gouverneur Général. 


Le Dr Lowy, éminent psychiatre et éthiciste, va recevoir la plus haute distinction civile du 
Canada pour avoir consacré sa vie a |’éducation et aux soins de santé. Avant son arrivée a 
l’ Université Concordia en aofit 1995, il était doyen de la Faculté de Médecine et directeur du 
Centre de bioéthique de |’ Université de Toronto. II était aussi Vice-président du Comité de 
restructuration des hépitaux du Conseil de la santé du grand Toronto. 


En sa qualité de recteur et vice-chancelier de 1’ Université Concordia, le Dr Lowy dirige son 
entourage avec sagesse, inspirant confiance et loyauté a ses collégues administrateurs, aux 
professeurs, au personnel et aux étudiants. I] a permis a |’ Université d’éviter bien des écueils, 
tant et si bien que le Conseil d’ administration a récemment approuvé la prolongation de son 
mandat de recteur jusqu’en mai 2003. 


Alors que |’ Université Concordia se prépare a célébrer son 25° anniversaire cet automne, 
nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait choisi de décorer le Dr Lowy pour 
ses nombreuses contributions, et nous aurons le plaisir d’entrer dans le nouveau millénaire 


avec lui comme chef de file. 


En tant qu’ Officier de l’Ordre du Canada, il se joint 4 une auguste assemblée de plus de 3 
500 hommes et femmes qui ont recu cet honneur depuis sa création en 1967. 


Dr Lowy, tous vos amis de |’ Université Concordia vous adressent leurs sincéres félicitations. 
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